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REALSTAR HEALTHCARE SARL 


Societe a responsabilite limitee 
8, Rue Dicks, L - 1417 Luxembourg 
RCS Luxembourg: B 89.260 


EXTRAIT 


II resulte des documents relatifs a la fusion entre Realstar Healthcare I Ontario Limited, etablie et 
ayant son siege social a 77 Bloor Street West, Suite 2000, Toronto, Ontario M5S1M2, Canada, 
enregistree sous le numero de la societe en Ontario 1593702 (« Realstar Canada ») et Hoth Holdings 
(Canada) Limited, etablie et ayant son siege social a C/O C. Moretto, 77 Bloor Street West, Suite 
2000, Toronto, Ontario M5S1M2, enregistree sous le numero de la societe en Ontario 1968595 
(« Hoth ») (« Fusion »), que : 

1 . Hoth a absorbe la societe Realstar Canada; 

2. En consequence de ladite Fusion, Hoth est devenu I’associe unique de la Societe. 

Pour mention aux fins de la publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 

Fait a Bertrange, le 1 9 janvier 201 7. 

Pour la Societe 
Un mandataire 
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